inżynier-architekt, urzędnik M. S. Z. 


urodzony w Krakowie 16. I. 1893 r., po krótkich cierpieniach, 
zasnął w Panu dnia 24 września 1949 r. w Warszawie. 


Zwłoki zostaną przewiezione do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowiekim do grobowca rodzinnego nastąpi we wtorek 
dnia 27 b. m. o godzinie 16. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 27 b. m. o godz. 9 rano w kościele 00. Kapucynów. 


O czym zawiadamiają w głębokim smutku pozostali: 


siostra, brat i rodzina. 
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Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


M-61228 Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


